Cat. No. 63-878 


CRONOMETRO DE FACIL AJUSTE PARA CONTEO 
ASCENDENTE/DESCENTE 


Su cronometro Radio Shack para conteo as- 
cendente/descendente de facil ajuste es un 
cronometro con doble proposito y preciso. El 
cronometro tiene capacidad para efectuar un 
conteo maximo de 99 minutes, 59 segundos y 
un conteo descendente hasta un maximo de 99 
minutes, 59 segundos. Este cronometro emite 
un tone de alerta cuando el conteo regresivo 
haya llegado a su fin. Listed podra usar el iman 
integrado, el clip o el soporte para instalar el 
cronometro. 

COLOCACION DEL CRONOMETRO 
Uso del iman 

Use el iman, ubicado en la parte posterior del 
cronometro, para instalarlo sobre una superfi- 
cie metalica. 

Uso del clip 

Oprima y mantenga oprimida la parte superior 
del clip, ubicado en la parte posterior, y 
deslicelo en el bosillo de su camisa. 


Uso del soporte 

Mantenga abierto el clip y permita que el 
cronometro descanse sobre el soporte. Si la 
cuha del soporte no cae sobre la parte inferior 
del soporte, ejerza palanca con un la punta de 
un lapiz. Coloque el cronometro en una posi- 
cion vertical sobre cualquier superficie. 
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USO DEL CRONOMETRO 


Conteo ascendente 

Con el USO de este cronometro, usted podra 
efectuar un conteo ascendente hasta un 
maximo de 99 minutes, 59 segundos. 

Oprima el boton STOP/RESET para restable- 
cer el conteo a OOmOOs, ahora oprima el boton 
START para iniciar el conteo ascendente. El 
simbolo U aparece en la pantalla. 

Para detener el cronometraje, oprima el boton 

STOP/RESET. 

Oprima el boton START nuevamente, para 
reanudar el conteo ascendente, u oprima el 
boton STOP/RESET nuevamente; para esta- 
blecer el conteo a OOmOOs. 

Nota: Despues de que el cronometro haya 
ejecutado el conteo hasta los 99 minutes, 59 
segundos, este restablece el conteo a 
OOmOOs y continua con el conteo ascendente. 


Conteo descendente 

Con el USO de este cronometro, usted podra 
efectuar un conteo descendente desde un 
maximo de 99 minutes, 59 segundos. 

Oprima el boton STOP/RESET para estable- 
cer el cronometro en OOmOOs, ahora use los 
botones numericos para registrar la cantidad 
de tiempo deseado. Oprima el boton START 
para dar inicio al conteo descendente. El 
simbolo V aparece en la pantalla. 

Nota: Si el conteo es superior a los 59 se- 
gundos, el cronometro inicia el conteo de- 
scendente de todos los segundos, primero, 
sin la disminucion del conteo de los minutos. 
Los minutos descienden en uno cuando los 
segundos lleguen a 00. 

Cuando el cronometro llegue a OOmOOs, la 
alarma sonara durante 15 segundos. Oprima 
cualquier boton para suspender el sonido de 
la alarma. 

Para detener el conteo antes de llegar a 
OOmOOs, oprima el boton STOP/RESET. 

Oprima el boton START nuevamente, para 
reanudar el conteo descendente, u oprima el 
boton STOP/RESET nuevamente; para borrar 
la pantalla y retroceder el conteo hacia 
OOmOOs. 



INSTALACION/REEMPLAZO 
DE LA BATERIA 

Sera necesario instalar la bateria tipo boton 
386A antes de poder usar su cronome- 
tro/reloj. 

Si la pantaila se desvanece o la informacibn 
desaparace, reemplace la bateria con una 
nueva. Le sugerimos instalar una bateria 
alcalina Radio Shack Cat. No. 23-116. 


1 . Use una moneda para girar hacia la dere- 
cha la cubierta del compartimento para la 
bateria para abrirla, como sehala la flecha 
en la cubierta. 

2. Use un desarmador pequeho para ejercer 
palanca y extraer la bateria usada. 

3. Inserte una bateria nueva con su lado 
positivo (-I-) hacia arriba. 

Nota: Use solamente una bateria nueva 
del tipo y tamaho requerido. 

4. Reinstale la cubierta. 

Advertencias: 

• Nunca permita que los nihos pequehos 
jueguen con la bateria. Esta pudiera ser 
dahina o de consecuencias fatales si es 
ingerida accidentalmente. 

• Deseche la bateria apropiadamente y con 
prontitud. 


MANTENIMIENTO 

Su cronbmetro Radio Shack es un ejempio de 
diseho y fabricacion insuperable. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran al cuidado 
de su cronbmetro para que usted lo pueda 
disfrutar durante ahos. 

• Mantenga el cronbmetro seco. Si se Ne- 
gara a mojar, sequelo inmediatamente. 

• Use y mantenga el cronbmetro solamente 
bajo condiciones normales de tempera- 
ture. 

• Manipule el cronbmetro cuidadosamente. 
Dejarlo caer pudiera dahar sus circuitos 
impresos y ser la causa de un mal fun- 
cionamiento. 

• Mantenga el cronbmetro alejado del polvo 
y las grasas. Estos elementos pudieran 
ser la causa de un desgaste premature de 
sus componentes. 

• Limpie, ocasionalmente, el cronbmetro 
con un trapo humedo. Evite el uso de 
productos quimicos abrasives, solventes 
para limpieza o detergentes concentrados 
para limpiarlo. 

Modificar o aiterar los componentes internes 
del cronbmetro pudiera ser la causa de un 
mal funcionamiento y ademas pudiera invali- 
dar su garantia. Si su cronbmetro no esta 
funcionando como debiera, llevelo a una 
tienda Radio Shack de la localidad para ob- 
tener ayuda. 



ESPECIFICACIONES 


Voltaje para su operacion 

Fuente de energia 

Vida de la bateria 

Temperatura permisible para su operacion 

Medida del area de la pantalla 

Dimensiones 

Peso 


1.5 voltios 

Una bateria de 1 .5 voltios (Cat. No. 23-1 1 6) 

Aproximadamente 1 ano 

0=Ca50^C 

21 X 46 mm 

84 X 65 X 25 mm 

65 gms 


Las especificaciones son para nuestros modelos tipicos; las unidades individuales pudieran tener 
variaciones. Estas especificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 



